KAROL 


Moskal-Uzajkowski 


TENOR OPERY LWOWSKIEJ 
LAUREAT I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ŚPIEWACZEGO W WIEDNIU W 1932 ROKU, 
UCZESTNIK I i II WOJNY ŚWIATOWEJ, CZŁONEK ZBoWiD 


przeżywszy lat 90, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 5 marca 1988 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 14 bm. o godz. 14.30, o czym zawiadamia pogrążony w głębokim smutku i żalu: 


BRAT I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 14 bm. o godzinie 8.00 w kościele parafialnym św. Szczepana. 


